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PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICES 


(1 ) 


No . 52 /1363/08 /IMCH . 

11th May 2009 
Sealed tenders are invited for the supply of 
20 Nos . Stainless steel wheel chair for the use of 
I . M . C . H ., Calicut as noted below . 

Approximate Cost - Rs. 1,62 ,160 . 
Cost of tender form : 

Origina : - Rs. 450 (including tax ) 

Duplicate - Rs. 225 
If sent by post - Rs. 50 (Additional) . 
• Tendered item - 20 Nos. wheel chair (fully 
stainless steel) 

Quantity - 20 Nos . (Medium size ) 

Specification - Tubular frame stainless steel 
sheet frame work , break and seat adjustable , fixed 
armrest, fixed footrest with two solid rubber tyre 
with breaks and two solid castor sheet , double cross 
bar, self propelling coops . 

Date and time of closing of sale of tender 
form - 4 - 7 - 2009 at 3p. m . 

Last date and time of receipt of cender form 
6 - 7 -2009 at 5 p . m . 

Opening date and time of tender form 
7 - 7 - 2009 at il a m . 

Date upto the ra es are to be firm --31-5 -2010 . 


Envelop containing tenders should be super 
scribed with tender numbers and should be addressed 
to the Superintendent, Institute of Maternal and 
Child Health , Medical College , Calicut, Kerala 
673 008 . Tender will be opened on 7 -7 - 2009 at 
11 a . m . in the presence of such tenders or their 
au horised persons who may be present at that time. 
Late tinders will not be accepted . Intending 
tenders may on application to the Superintendent, 
Institute of Meternal and Child Health Medical 
College , Calicut- 08 , Kerala will obtain the requisite 
tender forms in which the tenders should be 
submitted . Application for tender forms should 
be accompanied by the cash remittance as noted 
below for a set of tender forms which will not 
be refunded under any circumstances. Tenders should 
be accompany EMD amounting to one percent 
of the total cost of the reticular tendered for . The 
tender s not accompa : ied by suficient EMD will 
not be entertained . Tender forms are not trans 
ferrable . Cheque, Postage Stamp, Draft etc . will 
not be accepted towards the cost of tender forms . 
Tender forms will not be sent by V . P . P . 

The furniture should have one-year guarantee . 
The tenderers should be willing to provide sample 
for demonstration and selection . 

Further details can be had from the office of 
the undersigned during office hours . 

- കോഴിക്കോട് - മ ഡ യ ക ൽ കോളേജ 
ang . ngº . m . 2921° . to coolula100 000 
പായുന്ന അളവിലും ഘടനയിലും തരത്തിലുമുളള 
20 Đ . ngu" , m m 7 01266) algo ) 


No . S22314/ 09/IMGH . 

11 May 2009 . 
Scaled tenders in Duplicate in the prescribed 
forms are invited for performing Na- K Test in the 
Hospital Development Committee Central Lab , 
Institute of Maternal & Child Health , Medical 
College , Calicut. Pully Automatic Electrode Bascal 
analyzer with the following specifications available 
in the Central Lab . 


വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള 
മുല ദർഘാസുകൾ കാണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുളള കവറിനു 
മുകളിൽ ദർഘാസ നമ്പർ എഴുതി സൂപ , 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് മെറോണൽ ആൻറ് വൈൽഡ 
ഹെൽത്ത്, കോഴിക്കോട *- 8 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്". ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർ 
ടുളള തീയത യിലും സ )യത്തും അപ്പോൾ ഹാജരാ 
യിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളഏറ്റുമാരുടെയോ സാന്നി 
ഒ *ധ്യത്തില് 7- 7- 2009 , 11 മണിം തുറക്കുന്നതാണ്. 

കി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 
ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ഭർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറാം ചെയ്യാൻ പാടുളളതല്ല . 
ചെക്കുകൾ, g a.. 3 സ " 2 2 2 0 4 സ്റാമ്പുകൾ 
ഡാഫറുകൾ എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തഎന്റെ 
വിലയായ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഫോറങ്ങ 
പി , പി . പി . ആയിഅയയ്ക്കു ന്നതല്ല . ടെബർ ഫോറം 
തപാലിൽ ആവശ്യമുളളവർ * തപാൽ ചാർജായി 
50 രൂപ കൂടുതൽ അട°കേനതാണ് . 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 1 , 62,160 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

മാർജിനൽ -രൂപ 450 ( നികുതിയടക്കം) . 

പകർപ്പ് --രൂപ 225 നികുതിയടക്കം) . 
തപാലിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് - രൂപ 50 ( അധികം 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും _ 4-7 - 2009 , 3 മണി, 

കർഘാസ° സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6-1- 2009 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
2 - 7- 2009 , 11 മണി. 

ഇനം സ°റയിൻലസ്ററ് സീൻ നിർമ്മിതമായ 
വീൽ ചെ .യുക - 20 എണ്ണം. 

ഘടന മുഴുവൻ സ്പെയിൻലസ്സ് സ ാറിൽ 
പെഷ് ഫയിറ്റിലും എസ°. എസ്. ഷീറ്റിലും 
നിർമ്മിതം (മീഡിയം അളവ്) ഇരിപ്പിടവും സം 
( കുതീകരണ വിധേയം, ബ ബി . .വീണോടു കൂടിയ 
വീലുകൾ , രണ്ടു (കായ് ബാർ, ചവിട്ടുപട" യം 
കൈവരിയും ഉറപ്പിച്ചത്". 

ദർഘാസ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 
31 - 5 - 2010 . 

ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
ഫർണീച്ചറിന്റെ ഘടനയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 
അടങ്ങിയ ബാഷർ അടക്കം ചെയ തിരിക്കണം. 
അല്ലെങ്കിൽ മാതുക അടയാളപ്പെടുത്തി അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ അവശ്യ 
കിൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചറി 
സാമ്പിൾ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കു " ഹാജരാ 
ക്കണതാ ണ്. ടെക്നിക്കൽകമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാര 
ത്തിനുശേഷം തൊടുറപ്പടുന്ന സ°ഥാപനം 
ഫർണിച്ചറിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തന സമയത്ത 
ഈ അഫിസിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 
രണ്ട നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി 

യ°ക്കാനോ നിർത്തിവയ്ക്കാനോ ഉളള അധികാരം 
സുപനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Specifications 
1. Method -- Iron Selective Electrode . 
2 . Make - Medica , USA . 
3 . Operation - Two button (Yes /No) . 
4 . Colibration - - Automatic Calibration in 

every 4 hours . 
3 , Sample - whole blood , Serun , Plasma, 

Urine. 
6 . Through pari - 60 Samples /hours. 
Tender No. - S2 /2314/09 /HDC . 
Approximate Cost - Rs. 7 ,20 ,000 . 
Cost of tender form ( including tax ) : 

Original - Rs. 1,688 . 
Duplicatc - Rs. 900 . 

By post - -Rs. 50 (Additional). 
Approximate Number of test per 2 years- - 36000 . 

Closing date and time of sale of tender forms-- - 
| 18- 7- 2009 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms 
20- 7- 2009, 5 p . m . 

Opening datc . and time of tender form 
22- 7 -2009, 11 a . m . 

Date upto the rates are to be firm - 31. - 2011 . 

Cover containing tenders should be superscribed 
with tender number as indicated in the statement 
below and should be addressed to the Superintendent , 
Insuitutc of Maternal & Child Health , Medical 
College , Calicut-8 , Kerala . Tender will be opened 
on 22 - 7- 2009 at 11 a . m . in presence of such of 
the tenderers or their authorized persons who may 
be present at that time. Late tenders will no be 
accepted . 

Iyutending tenderers may on application to 
the Superintendent, Institute of Maternal and Child 
Health , Medical College Calicut, Kerala will 
obtain the requisite tender forms in which the 
tcoiders should be submittedl . Application for 
tender forms should be accompanied by a Cash 
remittance as noted above for a set of tender 
forms, which will not be refunded under any 
circumstances. Tender forms are not transferable . 
cheque, Pustage Stamp , Draft etc . will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Forms 
will not be sent by Value Payable Post. The firm 
should be submitted one prccent EMD for total 
estimate Cost and Rs. 50 worth Kerala stamp paper 
agreement . 


8 . 


The participating firm should supply all the 
reagents for performing the test , reagents for 
calibration and quality control, cleaning solutions 
and also all the consumables . If any of the 
participating firms feels that their reagents are 
not compatible with the machine available in 
Central Lab , Institute of Maternal & Child Health, 
Calicut, they should be willing to keep their 
machine with specification or above, free of cost. 
In such case , the detailed specification of the 
machine including brochure should be attached 
with the tender . 

The firm should be willing to do all the 
maintenance, repair , replacement of spares free 
of cost . Na-k analysis to be done in serum and 
urine. 

Only the space for installing the machine, 
power supply and persmal to do the test will be 
provided by the Hospital. 
- The period of contract will be for 2 year . 
The firm should quote for cost per Na-k Test both 
for Serum ed Urine samples that has to be paid 
to the firm with the above terms and conditions . 
Those firms whom are willing to kcep their 
machines free of cost will be evaluated by the 
Technical Committee ad only if the machine is 
selected by the Technical Committe their reagents 
and cost per tcst will be considered . Firms should 
supply the samples of the reagents before the 
Technical Committee and should also demonstrate 
their machine, if asked for. 

The firm which is offering the Lowest cost 
per test payable to them and approved by the 
technical committee will be selected . The quality 
of the reagent and the accuracy of the test result 
should be ensured by the supplier. The same 
reagent has to be supplied during the period of 
contract . 

If the results are not satisfactory as judg d by 
the committee , the contract will be terminated 
and the loss if any to the Government will be 
recovered from them . 

Further details can be had from the Office of 
the undersigned during Office hours on any 
working days. 

കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതശിശു 
രക്ഷണ കേന്ദ്രം വികസന സമിതി സെൻ( ടൽ 
ലാബിൽ സിം , യൂറിൻ സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച 
എൻ, എ .- കെ ടെസ്ററുകൾ നിലവിലുളള മെഷീനിലും 
അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മെഷീൻ സ്ഥാപിച്ചും നടത്തു 

ന്നതിന് നിര ചിത ഫോറത്തിൽ (രണ്ടു കാപ്പി 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊളളുന്നു . 
നിലവിലുള്ള മെഷീനിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തന 

രീത യും 
1 . മ . ഡ _ അളയൺ ( സ ല ക " , , 1 - 4 

- ഇലക " (ഭോഡ്. 
2 , നിർമ്മിതി -- ഡിക്ക ( യു .എസ് . എ .) . 
3 . മോഡൽ - എൻഎ - ക . 
4 . ( പവർഅന: - ണ്ട് ബട്ടൺ ( യെസ്( നോ ). 
5 , 6, ലിംബഷൻ -ഓരോ നാലുമണിക്കൂറിലും 

മാട്ടോമാറ്റിക്ക് കാലിബറേഷൻ 


- പരിശോധന സാമ്പിയ ജഡ്, സിറം, 

പ്ലാസ്മ, യൂറിൻ . 
7 . പരിശോധന ഫലം -ഓരോ മണിക്കൂറിലും 

60 സാമ്പിൾ , 
അടങ്കൽ തുക - രൂപ 7, 20, 000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) : 

ഒാിജിനൽ _ 1 ,688 രൂപ. 
ഡപ്ലിക്കേററ _ 900 രൂപ. 

തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ 50 രൂപ ( അധികം ) 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 18- 1- 2009, 3 മണി. 

- ദർഘാസ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20-7-2009 , 5 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
2 - 7- 2009 രാവിലെ 11 മണി. 

ദർഘാസം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31- 7-2011. 

ദർഘാസുകൾ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുളള കവറിനു 
മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ (മുകളിൽ ചേർത്ത പ്രകാരം 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, ഐ . എം , സി , എച്ച്., 
മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കണ്ടതുമാണ്, ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറുളളവർ ഈ ആഫീസിൽഅപേക്ഷി 
ക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം ദർഘാസ 
ഫോറത്തിന്റെ വില മുകളിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രകാരം 
അടയക്കണ്ടതാണ്, ദ്ഘാസം ഫാറങ്ങൾ കൈമാറാം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ , പാസ്റ ജ് 
സ്ററാമ്പുകൾ , ബാങ്ക് ( ഡാഫ്ററുകൾ എന്നിവ 
ദർഘാസ് ഫോറ അലിൻ വിലയായി സ്വീകരി 
ക്കുന്നതല്ല . ഭർഘാസ " ഫോറങ്ങൾ വി , പി , പി , ആയി 
അയയ്ക്കു ന്നതല്ല . 

- എൻഎ - കെ ടസ°ററുകൾ നടത്തുന്നതിന് 
ഇലകം ടാഡ് മുഖേന പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോറിക് 
ആയി ( പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുകളിൽ പാഞ്ഞ ഘടനയി 
ലുളള അനലൈസ് ചെഷീൻ എ . എം , സി . എച്ച്. 
ലാബിൽ നിലവിലു ണ്ട് . തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 
uഥാപനം മെഷീനിലേക്ക് ആവശ്യമായ റീ ഏജൻറ് 
സ്വന്തം ചെലവിൽ ( എൻ, എ . കെ ) വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടതും 10 ൽപ്പം ഞഞ്ഞ ഉപകരണത്തിന് കാലാവ 
സതമായ അററകുററപ്പണി നടത്തി, യഥാസമയം 
മാറോണ്ട് പാർട്ടുകൾ മാറാ , ചെഷീൻ പ്രവർത്തന 
ക്ഷമമാക്ക ണ്ടതും സാറുകൾ നടത്താൻ ബാദ്ധ 
സ്ഥരുമാണ്, അലസൽ സിറം, യൂറിൻ, 
സാമ്പിളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പരിശോധി 
നയ് ക്ക് ഒരു ടെസ:°റിന് ചേൽ പാഞ്ഞ നിബന്ധ 
നകൾക്ക് വിധേയമായി കമ്പനിക്ക് നൽകേണ 
തുകയാണ് ടെണ്ടറിൽ കാണിച്ചിരിക്കണ്ടത് . 
ഏതെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഏജൻറ് 
ആശുപത്രിയിലെ നിലവിലുളള ചെഷീനി ൽ ഉപയോഗി 
ക്കുവാൻ പാറുന്നതല്ല എങ്കിൽ തത്തുല്യമായ മെഷീൻ 
സ്വന്തം ചെലവി ൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയതിന് 
- അനുസ്യതമായ റീ ഏജൻ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതും 
ഇതുപകാരം ഒരു ടെസ്റ്ററിന് നൽകേണ്ടതായ തുക 
ടെണ്ടറിൽ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെ 
ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 

ജെ ഷ്നിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ടെണ്ടറിൽ കാണിച്ചി 
രിക്കണ.താണ്. കരാറുകാരാൾ സ്വന്തം ചെലവിൽ 
മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന്പക്ഷം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിററി 

ഷീന : ൻറ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തി ബാദ്ധ്യ 
പ്പെട്ടതിനുശേഷം മാത്രമേ ടെണ്ടർ പരിഗണിക്കു 
കയുളളു . ടെണാൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ടെക്നിക്കൽ 
കമ്മിററിക മുമ്പാകെ 

പരിശോധനയ്ക്ക 


റി ഏജൻറിൻറ സാമ്പിളുകളുടെ ഗുണനിലവാരം, 
മെഷീനിൻറ പ്രവർത്തനക്ഷമത് എന്നിവ ബോദ്ധ്യ 
പ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. -- 

ടെസ്റ്ററുകൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലവും 
വൈദ്യുതിയും നടത്തിപ്പിനാവശ്യമായ ജീവനക്കാരെയും 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. കരാറുകാരൻ 
1 ഏജൻറിൻറെ ഗുണനിലവാരം എല്ലായ്പ്പോഴും 
ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക 
എൻഎ - കെ പരിശോധനയുടെ ഗുണനിലവാരം 
തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ടെണ്ടർ അവസാനിപ്പിക്കാനുള 
അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതുമൂലം എന്തെങ്കിലും 
നഷ്ടം സർക്കാരിന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയത 
കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ 
ടെസ്ററിൻറയും നിരക്ക് വൃത്തിയായി കാണി 
ക്കേണ്ടതും ഈ നിരക്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. വീ ഏജൻറിന്റെ ഗുണനിലവാര 
നിയന്തണ് പരിശോധന സ്വന്തം ചെലവിൽ സമയാ 
സമയത്ത് നടത്തേണ്ടതും ഇതിനായി സാമ്പിളുകൾ 
ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുമാണ്. 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് പ്രവർ ത്തി 
സമയത്ത് നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


No . S2/2014/ 2008 /IMCH . - 11th May 2009. 

Sealed tenders are invited for the supply of 
27 Nos , Steel Almara for the use of I . M . G . H . , 
Calicut. 

Specification - 6 feet height , 3 feet length , 
1 . 5 feet width , 18 guage metal sheet with 4 pan , 
Cost of tender form ( including tax ): 

Original - Rs. 338 , 
Duplicate - Rs. 225 . 

If sent by post - Rs . 50 (Additional) 
Last date and time of sale of tender form -- 
4 - 7 -2009 at 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
6 - 7- 2009 at 5 p . Im , 

Opening date and time of tender - 7 -7- 2009 
at 11 a . m . 

Date upto the rates are to be firm -- 31-5 -2010 . 

Envelope containing tenders should be super 
scribed with tender number and should be addressed 
to the Superintendent Institute of Maternal and 
Child Health, Medical College , Calicut, 
Kerala -673 008 . Tender will be opened on 7 - 7-2009 
at 11 a . m . in the presence of such tenderers or their 
authorised persons who may be present at that time. 
Late tenders will not be accepted . Intending tenderers 
may on application to the Superintendent, Institute 
of Material and child Health , Medical College, 
Calicut- 8 , Kerala will obtain the requisite tender 
forms in which the tenders should be submitted . 
Application for t .ndur forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted above for a set of 
tendcr forms which will not be refunded under 
any circumstances . Tenders should accompany 
EMD amounting to one percent of the total cost of 
then clicular tendered for . The tenders not 
accompatued by sufficient EMD will not be enter 
tained . Tender forms are not transferable . Cheque , 
Postage Stamp , Dr..ft etc . will not be accepted 


towards the cost of tender forms. Tender forms 
will not be sent by VPP . 

The furniture should have one year guarantee . 
The tenderers should be willing to provide sample 
for demonstration and selection . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours . 

- കോഴിക്കോട് : മെഡിക്കൽ, കോളേജ 
ഐ , എം . സി . എച്ച്. ആശുപത്രിയിലേക്ക് താഴെ 
പറയുന്ന അളവിലും ഘടനയിലും തരത്തിലുമുളള 
27 സ്ററീൽ അലമാരകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുളള മുദവ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അടക്ക . 
ചെയ്തിട്ടുളള കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതി സൂപ്രണ്ട്, " ഇൻസ്ററീററാട്ട് ഓഫ 
മെറർണൽ " ആൻറ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത്, 
കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയയ " ക്കേണ്ടതാണ് , ദർഘാസുകൾ താഴെചേർത്തിട്ടുളള 
തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുളള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതല 
പ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ഏജൻറുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ 7 - 7-2009 രാവിലെ 11 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
താണ്", വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണി 
ക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന 
പക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ 

കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാററം ചെയ്യാൻ 
പാടുളളതല്ല . ചെക്കുകൾ , പോസറേറജ് സ്ററാമ്പുകൾ , 
ഡാഫ്ററുകൾ എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിൻറ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഫോറങ്ങൾ വി . പി . പി . 
ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല , ടെണ്ടർ ഫോറം തപാലിൽ 
ആവശ്യമുളളവർ തപാൽ ചാർജ്ജായി 50 രൂപ കൂടുതൽ 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്, 

ഇനം സ്ററീൽ അലമാര (27 എണ്ണം) . 

ഘടന - 6 അടി നീളം, 3 അടി വീതി, 13 അടി 
ഘനം, 18 ഗേജ മെററൽ ഷീററ് നിർമ്മിതം, 4 തട്ടുകൾ , 
ദർഘാസം ഫോറത്തിന്റെ പല നികുതിയടക്കം): 

ഒറിജിനൽ രൂപ 338 , 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേററ് - രൂപ 225 . 

തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ _ രൂപ 50 ( അധികം) 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന , ആവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 4- 7 - 2009 , 3 മണി, 

ദർഘാ സം ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 6 -7- 2009, 5 മണി, 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1 - 7 - 2009 , 11 മണി. 

ദർഘാസ് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 5- 2010 . 

- ഓബർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
ഫർ ണിച്ചറിന്റെ ഘടനയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 
അടങ്ങിയ ബാഷർ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണ്. . 
അല്ലെങ്കിൽ മാതൃക അടയാളപ്പെടുത്തി അടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം, ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്നവർ 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചറിൻറ 
സാമ്പിൾ , ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ് . ടെക്നിക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ 
അംഗീകാരത്തിനുശേഷം ത ി ര ക ഞഞ്ഞ ട ന പ ടു ന്ന 
സ്ഥാപനം ഫർണിച്ചറിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ 
സമ ർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


വയ്ക്കാനോ, നിർത്തിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം. 
സു (പണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


ഫർണിച്ചറിന് ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാ ര ണ്ടി 
നൽകേണ്ടതാണ് . 

നിരതദ്രവ്യമായി ടെണ്ടറിൽ 
കാണിക്കുന്ന മൊത്തവിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 
സംഖ്യയ്ക്കുളള ബാങ്ക് ഡാഫ്ററ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
പേരിലെടുത്ത് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. അല്ലാത്ത 
ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
. കൂടുതൽ വിവരം കിന്നാണ് . 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തിസമയ 
ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്, 
ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി 


Institute of Matemal and 
Child Health , 

Medical College , 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Superintendent. 


